dr inż. ANDRZEJ 


CHECHLIŃSKI 


ADIUNKT INSTYTUTU ODLEWNICTWA W KRAKOWIE 
NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC i TEŚĆ 


przeżywszy lat 60, po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzony 
Sw. Sakramentami zmarł dnia 27 marca 1997 r. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłym odprawiona zostanie w środę 
dnia 2 kwietnia 1997 r. o godz. 10.00 w kaplicy na cmentarzu Podgórskim, 


po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobowca rodzinnego, 
O czym zawiadamiaja pogrążeni w głębokim bólu i rozpaczy: 


ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ, BRAT i RODZINA 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 21-24-80 


